Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 11 sierpnia 2017 roku zmarł 


dr Jan Dębski 


emerytowany starszy wykładowca Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 


Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Członek Polskiej Akademii Nauk. 


Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 


Wybitny pedagog, wychowawca wielu pokoleń rusycystów, 


ceniony i lubiany przez studentów oraz współpracowników. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 23 sierpnia 2017 roku, 


o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 


Rektor, Senat, 
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego 
oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


